INNHERREDS VEIEN 



Nr. 1 e Klasse A 

3 A 

18 C 
3^ (revet) 

36 (revet) B 

58 c 
60 

62 

6k c 

66 c 
68 a 

68 b c 

70 C 

72 c 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



^ + Innherrsdsveicn 1 £ 

Gate nr* 
Betegnelse Bakke Kirke 


Eier 1970 Bakke Kirke t 

Tekst kr ^00 000 Areal tomt 93?Jm= bygninger 38O m J 
Bruk Kirke 


Oppfart tidligst senest 


omkring 




KjiNT 

Siste brann Tidligere branner 


AWTATT 


Arkitekt 


Oppr, bruk 




Plen type 






Hovedmål 


Etasjer 1 




Grunnmur Pusset, steill liel 

Vegger Tømmer, stående panel 

Tak Åt tek ant. va lm. rn. utbygg 

Prof & rennekasse 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør Åttekantplan m. t n.rnopx3bygg 
ni. ett el. to store vindusfelt m 

rammer over hverandre . Seks ruter 

Tnrn m. spir 
Interiør 


på midten. Hver 
• tofagsvinduer, 
i f aget , øverste 


fasade 
tre 

vindu buet 


Gårdsplass, 
Uthus 






Ombygging 

1862 6/10 Se prot. 1868 12/10 Se prot* 
I869 28/8 Se prot. 

1939 Kirken flyttes og forandres 


Tegninger, oppmålinger 







Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

I oppløsning 

Vedlikehotdstilstand A-B 

Antikvarisk tilstand B 

Ark i tek tu r vurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering A 



Dato 1*6.1975 
Sign JT. 



Gate 



Innherreds vel en 



nr. ! E 



Eldre brldttr 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gat© Innherred sv ei en nr3 
Betegnelse Bakke gård 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr, 000 Areal tomt m ? . bygninger 

Bruk Kims tnerverks t eder 




Oppfart tidligst senest 


omkring 


K it NT 

Siste brann Tidligere branner 


åUTAE T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


PJantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 4" 


Grunnmur Passet stein, hel* 
Vegger Tømmer, stående panel 


Kjeller 

Under hele huset 


Tak Sfefceritak, tegl. 

Rennekasse på konsoller. 


■ 


Ekstehor Fasade oppdelt av laftekasser. To-± agsvinduer, aeivxs 
i grupper. 10 små ruter i faget (8 i 2. etg.) Flat prof. 
barokkomr,, trekant s tykke over vinduer 1 et. Tofløyet 

l nte< ief v 1 1 ing s dø r m. barokk omr amming og portal. 


Gårdsplass, Grus » trær, ustelt, 

uthus To et, saltakshus, bebodd, 


samt to et. stabbur. 


Ombygging 1<)02 Rør trekking 

1935 Østlige del av låvebygn, revet. 
1 95^ Innredn, av w.c. 

1971 Ominnredn. til kunstnerverksteder. 


Tegninger, oppmålinger 


Interiør er restaurert og 
modernisert . 


Ønskelige forandringer 

Gårdsplass endres* 




Omgivelser 

Positive 




Ved likeholds! i Istand A-B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A-B 
Miljøvurdering A 




Prioritering A 




Dato 1.6. 1975 
Sign J*T.-' 



Gate Innherredsveien 



nr. 



Eldre bilder 



Se litt. 



Foto 



Se litt. 



Litteratur 



"Gamle bygn* i Trondheim og omegn* n 



Kilder 



Tidligere bygning 



vet 



Kultur-, personalhistorie 



Hovedbygn. oppført av kapt 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Innherredsveien 
Betegnelse T.M. V. 



nr. 



18 



Eier 1970 Trondheim mekaniske verksteder. 

Takst kr 000 Areal tomt m\ bygninger 

Bruk Kontorbygning, verksteder. 



rrT 



Oppført 1891 ,93 


Og 9^* tidligst 


senest omkring 


KJL NT 

Siste brann 


Tidligere branner 


ANU1T 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


Plantype 






Hovedmél 




htasjer 2 



Grunnmur Stein, delvis pusset. 
Vegger Mur. 



Tak 



Saltak . 



Kjeller 



Eksteriør Murfasade med pilas teroppdeling i mur, nyere vinduer 
i gamle bueåpn. Støpe j ernsbindere. 



interiør 

Gårdsplass. 
Uthus 



Delvis eldre kontorinteriører . 



Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 



Alle tre bygninger mot Inn- 
herredsveien har lignende 
oppbygning. Bygningen lengst 
mot nord ble oppført først, 
og har mest av det opprinne- 
lige eksterne i behold . 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

I oppløsning 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkftekturvurderlng 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 

c 

B-C 

B 



Dato 1.9-1975 

Sign J . T . 



Gate 

Eldre bilder 



Innherred sve i en 



nr. ! g 
Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige pianer 



ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Innherredsveien nr , 3^ 

Betegnelse 


Eier 1970 Eggen, Fritjof 

Takst kr 35 000 Areal tomt ^7°m ? , bygninger 
Bruk Bolig 




OppfoH tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


AMTfll T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plentype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, stående panel* 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl» 


Ingen 


Eksteriør Enkel fasade m. tofagsvinduer 
samt seks i loftset. Flat omr. m 
fløyet inng.dør m. portal. 

Interiør 


. Åtte småruter i faget, 
markert overbord. To- 


Gårdsplass, Hage, velstelt. 

Uthus En et. pulttak f dårlig. 




Ombygging 




1 97^ Rivings tillatelse . 
1976 Revet 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 


Blir flyttet til Ilsvikøra. 




„ i>l6 ' vt»r,fii 0 • 

Det ble ikke flyttet. 


Omgivelser 

Negative 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering B 

Prioritering B 




Dato 1.7,75 
Sign J.T. 



Gate Innherred sve i en 



nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Innberredsveien nr, 3<> 

Betegnelse 


bommervoia ivarx 

Eitr 1970 

Takst kr. 000 AreaJ tomt ^ w ^m . bygninger 
Bruk Bolig 


m 7 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


H 1 I- P * T 

■4 tj L Pi 1 

Siste brann Tidligere branner 


iUTå 1 T 

Ærm in p 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 1 (£) 1 


Grunnmur Pusset stein, sprukket 
vegger Tømmer, stående panel 


Kjeller 


Tak Saltak t tegl. 


Ingen 


Eksterior To-fags vinduer m. tre ruter. To fløyet inng. dør 
in, fyllinger. Flat omr. m. markert overbord. 


interiør ^el eldre panel og dører. 




Gårdsplass, Hage f overgrodd * 

uthus En et. bur. Bør bevares, dårlig. 


Ombygging 

197^ Rivingstillatelse. 




1976 Revet 




Teg n i ng e r, op p mål i nger 

■ 


Stabbur i gård. 
Bevaringsverdi B 
Flyttes trolig til 
Sverre sborg» Folkemuseet. 


Ønskelige forandringer 

Huset bør flyttes 


Omgivelser 

Negative. 




VedJikeholdstilstand B- C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitektur vurdering 0 
Miljø vurdering B 




Prioritering B 




Dato 1.7* 1975 
Sign J.T. 



Gat « Imiherredsveieii 




nr, 36 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

■ 

p 


Kilder 










Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 

* 










Reguleringsplan 
Til hinder 
(or bevaring? 










Fremtidige planer 


4 











ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Innherred sve i en nr* 58 
Betegnelse 


■ 

■ — ~ 


Eier 1970 Gudrun Rygh 

Takst kr. 2 5 000 Areal tomt 1 7 1 m ? bygninger 

Bruk Bolig, forretning. 


m 3 


Oppfart 1880 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT ATI 


Byggherre 

< AfU it a Ut 
ATKUCKl 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket. 
Vegger Tømmer, stående panel* 


Kjeller 

Delvis. 


Tak Saltak* Te^l. 




Eksteriør To Fags vinduer m. tre ruter 
I l.etg. butikkvindu oc nyere 


tof agsvinduer . Flat omr. 


Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 188 o Nybygg anmeldt. 

1969 Tilbygg med bad/wc. 

- 


Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



I oppløsning 



Vedfikeholdstilstand B-C 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitektur vurdering C 

Miljøvurdering C 



Prioritering 



Dato 
Sign 



1.7.75 

J.T. 



Gate 



Innherred sveien 



II 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur- persona fhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 



Innherred svei en 



nr, 60 



EieM970 Henry I, 
Takst kr, SO øOO 
Bruk 


angø 

Areal tomt 1 6 1 m* 


bygninger m 1 




Oppført 


tidligst 


... 

senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann 


Tkliigere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 




Plantyp© 








Hovedmål 




Etasjer 2 





Grunnmur Pusset stein* Hel- 

vegger Tømmer, plater og stående 



Kjeller 

panél. 



Tak 



Saltak. Tegl, 



Delvis 



Eksteriør Simpelt modernisert- 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 1887 Uthus oppført» 

1913 Forandring, 

1916 Forandring. 

1922 Forandring og tilbygg. 

1933 Overdekning av gårdsplass 

1937 Utvidelse 2.etg. 

196^ Forandring. 

1966 Flytting av wc. 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 

■ 






Fasade endres. 




Omgivelser 






Oppløsning. 




VadKkehotdstilstand 


B I 




Antikvarisk tilstand 


C 




Arkitektur vurdering 


C 




Miljøvurdering 


C 




Prioritering 






1.7. 1975. 






Sign J.T. 





Eldre bilder 


Foto 






Li ttt retur 




Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 

■ 




for bevaring? 




Fremt idige plener 



Gate 



Irmherredsveien nr. 



11. 



# 



t 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Iimherredsveien nr* 62 

Betegnelse 


Eier 1970 Gudrun Jensen 

Takst ler 'fHOOO AtpaI ftnmt P2li m* bvaninaer 

«I* vvu nr vai tonn *i_ " i" , Uj3 M " ' jj " ' 

Bruk Bolig , forretning, 


in 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Ste in • Hel* 

Vegger Tømmer. Stående panel. 


Kjeller 

Ingen. 


Tak Sal tak. Tegl. 1 




Eksteriør To fags vinduer, hele ruter og flat omr. 


Interiør 




Gårdsplass, Hage. Velstelt. 
Uthus En etg. Boder. Bra, 




Ombygging 1880 Uthus Oppført. 

1887 Ny uthusbygning. 

1890 Forandring. 

1959 Innredning av wc. 

1969 Innsetting av nytt vindu. 

+ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I oppløsning. 




Vedtikeholdslilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljovurdering 




Prioritering - 




Dato 1,7-75. 
Sign J , T • 



Gate 


Innherred sve i en 


nr 








Eldre bilder 




Foto 






* 


Litteratur 


1 










Kilder 

■ 


Tidligere bygning 












brent/revet 












Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 












Til hinder 












for bevaring? 












Fremtidige planer 








4 





II. 




- 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Innherredsveien nr. 64 

Betegnelse 


Eier 1970 Myhr, Arvid 

Takst Kr. yDiOOO Areal tomt JJZ rn. Dygninger 

Bruk Bolig, forretning. 


m 


ODDf*rt 1 892 tldlinst senest 


omkring 


KJl A. f 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasier 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

vegger Tommer. Liggende fa spane 1. 


Kjeller ; 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, Skifer, 


■ 


Eksteriør 1 880-preg m. butikkfasade på hjdrnet. 


Interiør 




Gårdsplass, 

uthus Bakhus i to etg, S, forhus. Bebodd, Dårlig. 


Ombygging 

1891 Nybygg anmeldt, 

1915 Forandring. 

1924 Forandring, 

1960 Fiskutsalg innredet, 

1960 Bakbygn, revet og ny 1 . etg. bygn. oppfort. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I opplesning. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering 




Prioritering C 


.. 


Dato 1 * 7,75 
Sign J.T. 



Gate Innherred sveien 






nr. 64 




Eldre bilder 


Foto 

• i 
° 1 


Litteratur 


Kilder 










- 






n e 

fl 


o L 


Tidligere bygning 
brent/revet 






e 


D 1 


Kultur-, personalhistorie 






• 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


0 




9 i * 




Fremtidige planer 






6 










> 








a 


* * 




• 

0 fl 











il. 



ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Innh--? rroH svaien nr, 66 l 

Betegnelse 


Eier 1970 Mauseth, Ove 

lahst Kr OU* QuO Areal tomt H^p i rn. bygninger 

Bruk Bolig 


m 


Oppfart 1890 tidligst senest 


omkring 


SjfcNl 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur PuSSet Stein. Hel. 

ve9ger Tommer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer, 




Eksterier 1 880-preg . Flaggst. på fasade. 




Interiør 




Gårdsplass, heller, grus. Velstelt. 

uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1890 Nybygg anmeldt. 
1968 WC innredet. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdst Ustand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7. 75 
Sign J.T. 



Gate Innherred sv ei en 




nr. 66 




Eldre bilder 




Foto 





Litteratur 



■ 



Kilder 

* ai 

— — , , — , 

Tidligere bygning 

brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




9 W 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate Innherredsveien nr. 68 A 

Betegnelse 


Eier 1970 Vongraven, Aksel 

Takst kr. OD» 000 Areal tomt joj m, bygninger 

Bruk Bolig 


m 


Oppført 1 898 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


INTAl 1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel, 

Vegger Tommer, Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer, kobbhus . 




Eksterior Mod erni s ert * 




Interiør 




Gårdsplass, Betong. Ustelt. 

uthus Bakhus i to etg» Boder, Bra. Ubebodd. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt. 

1934 Kobbhus oppfort, 

1960 Uthus byg n. revet, garasjer c 


jppf ort . 


Teg n i n g e r, opp mål i nge r 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 


.... 


Dato 1 ■ 7 #75 

Sign J»T# 



Gate Innherred sveien 



nr 68 A 



II 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



KHder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



1 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Innherredsveien nr. 68 

Betegnelse 


B 


Eier mo A/S Innherred svei en 68 B 

T riit^t tff oO- rtnfl Arpai tnml ?1 i m ? hvaninaer 

Brok Bolig, forretning» 


m 1 

1 1 1 


fVrtrifart 1 RQP tirliimtt c fln Act 


omkrina 


KJ£*JT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 

Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pll^^pf' et Pl fl - SnTllklfP^ 

vegger Tommer, Liggende faspanel. 


r\j e uer 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, Skifer, Skrå takvinduer, 
Gesimskasse på konsollrekke. 




Eksteriør Rikt utstyrt fasade m, T-post vinduer. Flat prof. omr, m, 
utskjæringer. Trekant formet overbord i 1, etg., empirelign. 
i 2, etg, Prof. hor, bånd over og under vinduer i 2. etg. 

Interiør 


Gårdsplass» Grus . Ustelt. 

uthus Bakhus i to etg, S. forhus, Delv 


. bebodd. Bra. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt. 
1927 Forandring, 
1952 WC installert, 
1952 Fasadeendring • 
1952 Utvidelse av 1, etg. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkileklurvurdering C 
Miljøvurdering 




Prioritering C 




Dato 1,7, 75 
Sign J.T. 



Gate Innherredsveien 




nr 68 B 






Eldre bilder 


Ca + n 

rylu 


* 


• I 


Litteratur 1 


Kilder 

■ 






• 




Tidligere bygning 
brent /re v et 








a 1 



Reguleringsplan 












Tit hinder 










a 1 


for bevaring? 




6 


* 






Fremtidige planer 








fl 







Kultur-, personalhistorie 



o ø 



9 • 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Innherredsveien nr. 70 

Betegnelse 


Eier 1970 Aurso, Agnes 

1 3KSI KT. f J ,UUv «rea* lOmi J I 6 m . Dyynmger 

Bruk Bolig 


rn 


Oppfart 1 889 tidligst senest 


omkring 


KjtHT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

vegger Tommer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer* 




Eksteriør Mod emi s ert m. todelte vinduer i eldre omramming. 


Interiør 


■ 


Gårdsplass, GrUS. Ustelt. 

uthus Bakgård i to etg. S. forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1883 7/2 Se prot. 
1889 Nybygg anmeldt, 
1935 Kobbhus oppfort. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkite ktu r v urd eri ng C 
Miljøvurdering B 




PHori*ering C 

■ 




Dato 1 .7.75 
Sign J. T . 



Gate Innherred sveien 


nr 70 






Eldre bilder 


Foto 

o 1 


Litteratur 


Kilder 

a n 1 


Tidligere bygning 
brent /revet 




• 


fl 


Kultur- personalhistorie 


f" 


0 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


□ 


fr 

ø a 


ø 


Fremtidige planer 




O 





0 ø ' 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate I nnherredsveien 

Betegnelse 



nr. 



; 72 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 



Knutsen, Thor 

50.000 Areal tomt 419 m* bygninger 

Bolig 



nV 



Oppfart 

Siste brann 



1898 



tidligst 



senest 



omkring 



An 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype 



Hovedmål 



Etasjer 2 



Grunnmur Pusset stein. Sprukket, 
vegger Tommer. Liggende faspanel. 

Tak Valmtak. Skifer. 



Kjeller 

Under hele huset. 



Eksteriør 1 880-preg m. fort. hor. band under og over vinduer. To 
floyet inngangsdor nu soyleomr. og portal. 



interiør 



Gardsplass, grus. Mork. Ustelt. 

uthus Bakgard i to etg. S. forhus. Bra 



Bebodd 



Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt, 

1909 Vedlager oppfort. 

1969 WC installert. 

1969 Innredn. av loft i bakgård. 



Tegninger, oppmålinger 



- 



— 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive. 



VedlikeholdStilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 
C 
C 

B 



Dato 
Sign 



1 .7.75 
J . T ■ 



Gate Innherredsveien nr. 72 



Eldre bilder 


Foto 






Litteratur 


Kilder 
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Tidligere bygning 
brent/revet 
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Kyl tur- personalhistorie 
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Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 
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Framtidige planer 
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